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नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 12 , 2017 / आषाढ़ 21 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JULY 12, 2017/ ASADHA 21, 1939 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
(भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 जुलाई , 2017 
___ का . आ . 2197( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के 
अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है की भारतीय मानक, जिनके विवरण इसके 
साथ अनुबंधित अनुसूची के द्वितीय कॉलम में दिए गए है वे तृतीय कॉलम की तिथि से निरस्त कर दिए हैं और वापस 
ले लिए गए हैं । 

अनुसूची 
क्रम संख्या रद्द किये गए मानक ( कों ) की संख्या एवं शीर्षक 

रद्द होने की तिथि 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
आई एस 3156 (भाग 1) : 1992 

27 जून , 2017 
वोल्टता ट्रांसफार्मर – विशष्टि भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं 
आई एस 3156 ( भाग 2) : 1992 

27 जून , 2017 
वोल्टता ट्रांसफार्मरों की विशष्टि भाग 2 वोल्टता 
ट्रांसफार्मरों का मापन ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 3156 ( भाग 3) : 1992 

27 जून , 2017 
वोल्टता ट्रांसफार्मर - विशिष्टि भाग 3 संरक्षी वोल्टता 

ट्रांसफार्मर ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
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27 FFT , 2017 


34T3 TH 3156 (HTT 4 ) : 1992 
वोल्टता ट्रांसफार्मर - विशिष्टि भाग 4 संघारित्र वोल्टता 

ट्रांसफार्मर ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

31% ya 11322 : 1985 
यंत्र ट्रांसफार्मर में आंशिक निर्वहन माप के लिए विधि 


27 14 , 2017 


[Hgaf: 9a / of W - 3] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS ) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th July, 2017 


S .O . 2197 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, it is, 
hereby notified that the Indian Standard , particulars of which are given in the second column of the Schedule hereto 
annexed has been cancelled on the date against it in the third column and stands withdrawn . 

SCHEDULE 


Sl. No. 


No and Year of the Indian Standards Cancelled 


Date of Cancellation 


- (2 ) 


( 3) 


27 June, 2017 


27 June , 2017 


27 June , 2017 


IS 3156 ( Part 1 ) : 1992 
Voltage transformers Part 1 General requirements 

IS 3156 ( Part 2 ) : 1992 
Voltage transformers Part 2 Measuring voltage transformers 

IS 3156 ( Part 3 ) : 1992 
Voltage transformers Part 3 Protective voltage transformers 

IS 3156 ( Part 4 ) : 1992 
Voltage transformers Part 4 Capacitor voltage transformers 

IS 11322 : 1985 
Method for partial discharge measurement in instrument 

transformers 


27 June, 2017 


27 Junn , 2017 
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